Etablissements « VERY BEST », PARIS 


CHAMBRES A AIR 

Charries “NIL”, première qualité 

Valvées grises seulement 

Sections en 70 X 28 32 35 38 40 42 

Prix nés, la pièce 3 80 4 10 4 30 4 50 4 75 5 » 

Chambres “GRANIT” 
qualité supérieure 
pür Para 

Valvées grises 

Sections en 70 X 28 32 35 38 40 42 

Prix nets, la pièce 4 85 5 15 5 50 5 80 6 10 6 50 

Chambres “GRANIT” 

qualité supérieure pür Para 

Valvées rouges lisses 

Sections en 70 X 28 32 35 38 40 42 

Prix nets, la pièce 4 75^ 5 » 5 35 5 65 5 95 6 20 

Chambre à air GRANIT qualité e^tra ? pur para 

Pour MOTOCYCLETTES (grise ou rouge au choix) 


Diamètre 050 Sections. 4o 50 uü 60 65 

L a pig flfi-vaivéë, net 7 50 8 » 8 50 9 25 }.0 » 


Chambres à air “CONTINENTAL” 

Grise .. ^ ... . net 5 » 

Rouge continue ou 
interrompue ... — 5 » 

Grise extra — 6 25 

Grise S andar . — 4 40 

GRISES POUR BICYCÜETTES D’EflpPNTS 


450 X 32 — 35 net 3 35 | 500 X 32 — 35 net 3 75 

550 X 32 — 35. : — 3 75 | 600 X 32 — a5 — 4 40 





Cercles Creu;< 

Dimensions. . 700X28 700X32 700X35 700X38 

Qualité “Granit'’ extra, garantie, net, la paire 23 » 31 » 37 » 45 » 

— ordinaire, non garantie. . — — 18 50 21 » 27 50 33 » 


Secions. . 


Cercles pour Voitures d’Enfarçt 

l Diamètres 45. La pièce 1 25. Diamètre 55. La pièce 1 50 
13 m/m. } _ r)0> - 1 35. - 60. - 1 60 


